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NEW SEPARATE AMPLIFIER 


Continuous Power ... 110Wx2(8ohms, 0.0696 T.H.D. 20—20,000Hz] 

Frequency Response .. DC Coupled at ON: DC-A400kHz, —3dB DC 
Coupled at OFF: 5Hz or 18Hz—4O00kHz, —3dB 
Phono (RIAA): 20Hz—20kHz +0.2dB 

Hie dime . 0.7 

Slew Rate a o e oe £150V/uS 

Dimensions (W x H x D) 17-5/16" (440mm) x 6-5/32" (156mm) x 

17-25/32" (452mm) weiht. aee oo eee 20.9 Ibs (9.5 kq) 


POWER SUPPLY Dimensions (Wx Hx D). .. 6-11/16"(170mm) x 
6-5/32" (156mm) x 15-7/8 (403.5mm) Weight . . . 38.5 Ibs (17.5 kg) 
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FM STEREO TUNER WITH PULSE COUNT DETECTOR 
50dB Quieting Sensitivity . . Mono 15.8 dBf (3.4uV], 
Stereo 37.2 dBf (A0uV) 
Usable sensitivity... aa sa 10.3dBf (1.8u V) 
FMESINCOBSUD e uum mmm 86dB/Mono, 80dB/Stereo 
TOR EX TELE = ss Be e 0.0296 (WIDE) 0.1596 (NARROW) 
Alternate Channel Selectivity 450dB/WIDE, 65dB/NARROW 
Dimensions (WxHxD)... 17-5/16" (440mm) x 5-11/32" (136mm) 
x 17-25/32" (452mm) 
Wet ia oc fe eA Se 20 lbs (9.1 ka) 
A E 
504r UL ACI ab BE ees ee PW SNe VLC SA), Seta Pe 37.2 ar OL 
ret aOR 
10, 347 Wet 1. Sait 
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DIRECT-DRIVE TURNTABLE 
Motor. lo. com eee Coreless & Slotless DC Servo Motor 
WoW & Flutter... |... .. 0.02% (WR MS) 
ERES a TQ —94 dB (DIN B} 
e e ns Static-Balanced Type, J-Shaped Pipe Arm 
Dimensions (Wx H x DJ 
Turntable & Motor... .. 21-7/8'* (555) x 6-5/16" (160mm) x 
18-1/2'' (470mm) 
Gono imt ac 5-1/8" (130mm) x 4-11/32" (110mm) x 
i 14” (356mm) 
Weight Turntable & Motor. 68.2 Ibs (31.0 kg) 
Control Unit -- :- 9.5 lbs (4.3 kg) 
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HIGH SPEED CONTROL AMPLIFIER 

TobREE —— ae stan ae eae 0.004% (20Hz —20k Hz) 

Rise PIME Ic —0.1V = *0.1V (0.1u5) 

Frequency Response... .. Phono 1 40.2 dB (20Hz—20kHz) 
AUX, TAPE 1.0H7—3500k Hz 

Dimensions (WxHxD)... 18-29/32" (460mm) x 3-15/16" 
(100mm) x 13-3/8" (340mm) 

Weinat- cec 17.2 Ibs (7.8 kg} 
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HIGH SPEED DC DIRECT-DRIVE AMPLIFIER 

Continuous Power ...... 150W (8 ohm, 0.007 T.H.D., 
20—20,000Hz] 

Frequency Response, .... DC—600kHz, +0dB, —3dB 

Rise [ime -. oo. —1V =-+1V (0.5545), —20V =-+20W 
(0.5545), —A0V =>+40V (0.5555) 

Sew FEES LLL lee ne £170V/uS 

Dimensions (WxHxD)... 7-7/8" (200mm) x 6-3/32" (155mm) x 
15-11/32" (380mm) 

WISE uu lcu aca nox 28.5 Ibs (13 kg) 
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FM STEREO TUNER WITH PULSE COUNT DETECTOR 
5048 Quieting Sensitivity . . Mono 14.7 dBf (3.0uV), 
Stereo 37.2dBf (40p V) 
Usable Sensitivity . ..... 9.8 dBf (1.7uV) j 
FM S/N Hato... 84 dB/Mono, 80dB/Stereo 
Alternate Channel 
selectivity . ........4 30dB (WIDE), 100dB (NARROW) 
Dimensions (WxHxD)... 1829/32" (480mm) x 3-15/16"' 
(100mm) x 13-15/32" (342mm) 
WEIGH cos cus im Eee oic c 17.2 lbs (7.8 kg) 
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HIGH SPEED DC DIRECT-DRIVE AMPLIFIER 

Continuous Power .._... 100W (8 ohms, 0.005% T.H.D., 
20—20,000Hz) 

Frequency Response . .... DC—800kHz 

HSA cog a Gen wet oe —1V —41V (0.55u5) 

Slew Mate o ocsi c xem ues £17/0V/uS 

Dimensions («IW x Hx D)... 7-7/8" (200mm) x 6-3/32" (155mm) x 
15-11/32" (390mm) 

Weight oz 22 c $s ou 19.2 Ibs (8.7 kg) 
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HIGH SPEED DC INTEGRATED AMPLIFIER 

Continuous Power .. . 150W x 2 (8 ohms, 0.01% T.H.D.20—20,000Hz) 

Frequency Response . , DC Coupled at ON; DC—400kHz, +0dB, —3dB 
DC Coupled at OFF; 1H2z—400kHz, +0dB, —3dB 
Phono (RIAA) 20-20kHz (+0.2d8) 

PRISE CEO 2 ocu. 0.815 

Slew Rate a oa on. ELO VIS 

Dimensions (W x H x D)18-1/8" (460mm) x 6-11/32" (161mm) 
18-7/32" (463mm) 

Weight >. 2.2.2... . 56.9 lbs (25.8 kg) 
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HIGH SPEED DC INTEGRATED AMPLIFIER 

Continuous Power .. . TIOWx2 (8 ohms, 0.015% T.H.D.20—20,000Hz) 

Frequency Response. . DC COUPLED at ON;DC—400kH=z, *ÜdB,—3dB 
DC COUPLED at OFF:18Hz—400kHz,* OdB—3dB 
Phono (RILAA) Z0Hz—20kHz *0.2dB 

Rise Time ........ 0.8uS 

Slew Rate ........ £150V /uS 

Dimensions (Wx H x D) 17-5/16" (440mm) x 6-3/16"' (153mm) 


x 16-3/16" (407mm) 
WETE ieee oe ee 38.6 Ibs (17.5 kg) 


AREA EK A 


pEb iihi- eere ee eere 10 E. 90SERAEO, 015 € E Aik 20 20, 000 40 
T Hs rar. > THEE r a DL. 3 ap UL 
18 E En ed] EE ES OU-T-44 otr IL. Ar 
Bun LA ITE H] 4E vor 
FF I] DEL 4a oko ob ok Cai S C p I EORR RC i E 
Tx rg. A tien aL iE 15 


HIGH SPEED DC INTEGRATED AMPLIFIER 

Continuous Power . . . 80W x 2 (B ohms, 0.02% T.H.D. 20—20,000Hz! 

Frequency Response . - DC Coupled at ON; DC—400kHz, +0dB, —3dB 
DC Coupled at OFF; 18Hz—400kHz, +0dB, —3dB 
Phono (RIAA) 20Hz—20kHz, +0.2dB 

RISE RIEAIE = os ss I 0.9u5 

Slew Rate = o n n -120V/uS 

Dimensions (W x H x D) 17-5/16" (440mm) x 6-3/16" (153mm) 
x 16-3/16" (407mm) 

Web. e a 29.8 lbs (13.5 ka) 
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HIGH SPEED DC INTEGRATED AMPLIFIER 

Continuous Power ... . 60W x 2 (8 ohms, 0.0296 T.H.D. 20—20,000Hz) 

Frequency Response DC Coupled at ON; DC—400k Hz, *OdB, —3dB 
DC Coupled at OFF; 18Hz—400kHz, *0dB, —3dB 
Phono (RIAA) 20Hz—20kHz (30. 3dB) 

Ase Lite 2c esc v Q0 Sus 

Slew Hate o . oi *110V/uS 

Dimensions (W x H x D) 17-5/16" (440mm) x 6-3/16" (153mm!) 
x 16-3/16" (407mm) 

Weight << o eae nee 26.4 Ibs (12.0 kg) 
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HIGH SPEED INTEGRATED AMPLIFIER 

Continuous Power .. . 65W x 2 (B ohms, 0.03% T.H.D. 20—20,000Hz) 

Frequency Response . . AUX, TAPE PLAY . 2Hz —300kHz, +0dB, —3dB 
Phono (RIAA) .20Hz—20kHe (+0.3dB) 

Hise Time oi. e. 1.045 

Slew Rate cu cro 1100VW/u5 

Dimensions (W x H x D) 17-5/16" (440mm) x 6-3/16" (153mm) 
x 6-3/16" (407mm) 

eh] yt pty AA 23.6 lbs (10.7 kg) 
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STEREO INTEGRATED AMPLIFIER 

Continuous Power .. . 55W x 2 (B ohms, 0.05% T.H.D. 20—20,000H7) 

Frequency Response . . AUX, TAPE PLAY: 2Hz—250kHz, —3dB 
Phono (RIAA) : 20H2—20kHz,(10.4dB) 

Hus ENDE n coz da es 1.4u5 

Slew Haie o -- ul +70 V/uS 

Dimensions (Wx H x D) 15-3/A" (400mm) x 5-15/32" (139mm) 
x 11-21/32" (296mm) 


WIR cet Sea a bbe 16.8 Ibs (7.6 kg) 
MARRERO A à 
VEDE HEIN Hemera See peg peor am ALM SORE D. 05 $3 il EJ 20, 000 
E A A aa) Es 3r 
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STEREO INTEGRATED AMPLIFIER 

Continuous Power .. . DOW x 2 (8 ohms, 0.05% T.H.D. 20-20.000Hz) 

Frequency Response . . AUX, TAPE PLAY . 2Hz—250kHz, —3dB 
Phono (RIAA) . 20Hz—20kHz, +0.4dB 

Rise Time oca Aus 

Slew Hate |... .... *t70 V/uS 

Dimensions (W x H x D)15-3/4" (400mm) x 5-15/32" (139mm) 
x 11-21/32" (296mm) 

Welt. eee 16.8 lbs (7.6 ka) 
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STEREO INTEGRATED AMPLIFIER 

Continuous Power ... 43W x 2 (8 ohms, 0.1% T.H.D. 20—20,000Hz) 

Frequency Response . - AUX, TAPE PLAY, 10Hz—80kHz, —3dB 
Phono (RIAA 30Hz—15kHz (+0.4dB) 

Dimensions (W x H x D) 17-5/16" (440mm) x 5-1/4" (133mm) x 
11-11/32" (288mm) 


WEI ee ie 9.5 lbs (4.3 kg) 
UR SAARPRMAR 
E H ERR : 4 2 (SEK 1 Saree ey 0, OU 
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ZERO-SWITING DC INTEGRATED AMPLIFIER 


Continuous Power .. .45W x 2 (8 ohms, 0.035% T. H.D. 20—20,000Hz) 

Frequency Response . . AUX, TAPE PLAY . DC—100kHz, -OdB,—3dB 
Phono (RIAA)  30Hz—15kHz (+0.4dB) 

Dimensions (W x H x D)15-3/4" (400mm) x 5-15/32" (139mm) x 
13-7/16" (341mm) 

WEGA <> cu wc = 14.7 lbs (6.7 kg) 


DRESS UDER ADD SR 


OA tere toon tera eee A ie aa 
A te eee £0 A EA re 











KA-40OB 


ZERO-SWITING DCINTEGRATED AMPLIFIER 


Continuous Power 
Frequency Response 
AUX, TAPE PLAY 


Phono (RIAA <<. ==. 
Dimensions (W x H x DÌ.. 


412-745 


Hà ist 


KA3OO 


= òè s & E 


. 45W x 2 (8 ohms, 0.03596 T.H.D. 
20—20,000Hz) 


. DC-—100kHz, *OdB, —3dB 

. SO0Hz—1b5bkHz (£0.4dB) 

. 15-3/4" (400mm) x 5-15/32" (139mm) x 
13-7/16" (341mm) 

. 14.7 lbs (6.7 kg) 
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STEREO INTEGRATED AMPLIFIER 


Continuous Power ..... 
Frequency Hesponse 
AUX.TAPEPLAY 
Phono (RIAA) 


Dimensions (Wx Hx D]... 


Weight 
ree 


Ii 
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KA-3OOB 


. 25W x 2 I8 ohms, 0.09% T.H.D. 
20—20,000H7] 


. 1OHz—100kHz, +0dB, —3dB 

. 30Hz—15kHz (£0.4dB) 

15-3/4" (400mm) x 5-15/32" (139mm) 
x 13-7/16" (341mm) 

- 11 Ibs (5 kg) 
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STEREO INTEGRATED AMPLIFIER 


Continuous Power ..... 
Frequency Hesponse 
AUX, TAPE PLAY 
Phono (RIAA) 


- , - a . L] 


Dimensions (WxHxD)... 


Weight . 


ER 
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25W x 2 (8 ohms, 0.09% T.H.D. 
20—20,000Hz) 


. 10Hz—100kHz, +0dB, -3dB 

. 30H2-15kHz (+0.4dB) 

15-3/4" (400mm) x 5-15/32" (139mm) 
x 13-7/16" (341mm) 

. 11 lbs (5 ko) 
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HIGH SPEED DC INTEGRATED AMPLIFIER 


Continuous Power 
Frequency Response... 


lí is, Hr ofer a se 
riim of re Br IT ---- 
ER TAA) 
FERREIRA 
Vrae. ure eie eee peer 


ABW x2(8ohmsO0.0296 T.H.D. 20—20,000H.^) 


. DC Coupled at ON;DC—450k Hz,—3dB 


DC Coupled at OFF; 18Hz— 1! OOkH»z, —3dB 
Phono (RIAA) 20H2z—20kH» (*0.3dB) 
0.8u5 

-150V/uS 


.17-5/16" (440mm) x 3-1/16 (78mm) x 


137 (330mm) 
17.4 lbs (7.9 ka) 
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STEREO INTEGRATED AMPLIFIER 
Continuous Power ...... 30W x 2 (8 ohms, 0.0896 T.H.D. 
E 20—20,000Hz) 
Frequency Response 
AR Ty PEP AN uu pa 10Hz—100kHz, +0dB, —3dB 
Phono (RIAA = =. x =. 30Hz—15kHz (+0.4dB) 
Dimensions (WxHxD)... 17-5/16" (440mm) x 3-1/16" (78mm) x 
13-5/16" (338mm) 
AO. TU O . 12.1 lbs (5.5 kg) 


PE rr eee eee 30%, 208668, 0.08 dS Ub EE A 20 20,000 4) 
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SYSTEM REMOTE CONTROL CENTER AND REMOTE 
CONTROLLER 


RECEPTION UNIT 

Dimensions (WxHxD)... 17-5/16" (440mm) x 2-13/16" (71mm) 
x 10-1/4" (260mm) 

Wells e os E S 6.6 Ibs (3.0 ka) 


TRANSMITTER UNIT 

Dimensions (WxHxD)... 45/32" (102mm) x 1-7/32" 
(30mm) x 5-13/16" (148mm) 

WEIHE «o aces oes o. 0.88 Ibs (0.4 kg) 
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FM STEREO TUNER WITH PULSE COUNT DETECTOR 
50dB Quieting Sensitivity. . Mono15. 8dBtl3 4yV), Stereo 37 2dBf (40nV) 
Usable sensitivity. .... . 10.8 dBf (1.89uV) 
ENFS/IN-Hato -— x sx x 3048 / Mono, 84dB / Stereo 
Tee CERES case Sus . 0.0396 (WIDE), 0.15% (NARROW) 
Alternate Channel 
Selectivity; <a SX L3 2 35 dB / WIDE, 60 dB / NARROW 
Dimensions (Wx Hx D). . 18-1/8" (460mm) x 6-11/32" (161mm) 
x 18-7/32" (463mm) 
Weis EUR n 33.1 Ibs (15 kg) 
AS EUER 
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FM/AM STEREO TUNER WITH PULSE COUNT DETECTOR 
50dB Quieting Sensitivity. .Mono15.8dBf(3 4uV), Stereo 37 2dBf [40guV) 
Usable sensitivity... 10.3dBf (1.8uV) 
FM S/N Ratio. ..:.... 84dB / Mono, 80dB / Stereo 
THG Akey L5 22. 1. 0.0496 (WIDE), 0.16% (NARROW) 
Alternate Channel 

Selectivity .. ....... 45dB / WIDE, 604B / NARROW 
Dimensions (W x H x D) . . 17-5/16" (440mm) x 6-3/16 (153mm) 

x 15-27/32'' (402mm) 

Wells aora eem 16.7 lbs (7.6 kg) 
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KI-615 


FM/AM STEREO TUNER WITH PULSE COUNT DETECTOR 
5008 Quieting Sensitivity. .Mono15.8dBt(3.4uV), Stereo 372dBf (AO0uV) 
Usable sensitivity . . .. . . 10.3dBf (1.8uV) 
FM S/N Ratio... ...... 81dB / Mono, 78 dB / Stereo 
ERD. UK OE. oe 0.05% (WIDE), 0.17% (NARROW) 
Alternate Channel 

SelecHVIb mu ira 45dB / WIDE, 54dB / NARROW 
Dimensions (W x Hx D) . .17-5/16” (440mm) x 6-3/16” (153mm) 

x 15-27/32" (402mm) 

A um es see 15.8 Ibs (7.2 kq) 
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AUTOMATIC SEQUENTIALTUNING FM/AM STEREO TUNER 
50dB Quieting Sensitivity. . Mono 172dBf(4.0uV), Stereo 372dBf(40uV ) 
Usable sensitivity ...... 10.8dBf (1.9uV) 
EM S/N;BHaBO . uu uu 77dB / Mono, 72dB / Stereo 
ERE A yO "es 6h nes 0.1% 
Alternate Channel 
Selectivity. ..... 60dB 
Dimensions (Wx Hx D) . . 15-3/4” (400mm) x 5-15/32" (139mm) 
x 11' (280mm) 
Went: xu az 25 Sz . .9.26 Ibs (4.2 ka) 
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504 UL FEMS FHI we ee ee eee eee "HR $8617. 2 or AEE, ORR, AAA 37.2 
^r WA CAO SECO 
HS HBS BLE ---------------- 10. 8 4r UL PRA CT. 9 foc [KO 
i8SSRAGEEE I... TIRABA, 725r VL/ SE JA PP 
RIR ER PERO — 0 ). 1% 
EEES ooo 6047 Ul 


KT-4133 


AUTOMATIC SEQUENTIAL TUNING FM/AM STEREO TUNER 
5048 Quieting Sensitivity. .Mono17.2dBf(4.0uV), Stereo 372dBf(40uV) 
Usable sensitivity ...... 10.8 dBf (1.9uV) 
EMOJN Ratio ds ok 77 dB / Mono, 72 dB /Stereo 
TAMIZ). E 55 0.1% 
Alternate Channel 
Selectivity, <- o- ....- 60 dB 
Dimensions (W x Hx D) ..15-3/A" (400mm) x 5-15/32* 
(139mm) x 11” (280mm) 
LL LO A OA 9.26 (4.2 kg) 


ES A BS MEI 


LAUR RAE > or ur... PEA 17. 2 Sp UL WEC O RR, A A 37.2 
EA ( L0G AK ) 
BY FA FEA EE rr e 10. 8 SP UL HF CT. ARO) 
MS --- + merc steer eres DAL ER, 7257 UL / SAAS FP 
HARRIT ER) tI 0.1% 
PRA + M M ee 6047 Ul 


PRESET QUARTZ SYNTHESIZER FM/AM STEREO TUNER 
50d8 Quieting Sensitivity. . Monol Z2dBf(4.0uV), Stereo 38.5dBf(46uV) 
Usable sensitivity . . .. .. 10.8dBf (1.9uV) 
FM S/N Ratio oi =. oe: 70dB / Mono, 66dB / Stereo 
RRDA KHZ € oe 3. 0.1% 
Alternate Channel 
Selectlutw - c: c2 1 60dB 
Dimensions (W x Hx D) . . 17-5/16” (440mm) x 5-1/4” (133mm) x 
11-11/32" (288mm) 
WO osas cx I uus . . 9.5 Ibs (4.3 kg) 


MARE AMARA ARIAS 


5047 DL JEBE AME - «+. A 17. 247 M RA, OMA), SCA IE 38.» 
LIRA CAGAR 

apHo Me 10,5 SP UL SRE CT, 9 IK 

BAM eeeereererevers 704r Ul; HAGE SR, 667 UL / Sr 455 1381 

SIER RELI TGR) c8 0. Í % 

x HOTELES 6047 UL 





FM/AM STEREO TUNER 
50dB Quieting Sensitivity Mono172 dBfl4.0uV), Stereo372 dBf (40uV) 
Usable sensitivity. ...... 10.8 dBf (1.9uV) 
FM S/N Ratio. -222 71 dB / Mono, 88 dB / Stereo 
TT FE: CE KHz) o o... 0.2% 
Alternate Channel 

SOI lors cm RE S 77 dB 
Dimensions (WxHxD)... 153/4" (400mm) x 5-15/32" (139mm) 

x 11-15/32" (303mm) 

Weintit Gesu See i 7.7 lbs (3.5 kg) 


EA A E 








54r UL FED pe ieee ++ =$ AO O. MEN 37.2 
EST HE = = ee R 9 ie 
ELEME T eee e aia "rU ^r Wr Ate zo 
cure ECL 12 56 
Carf Ib TEE ;r 


FM/AM STEREO TUNER 
50dB Quieting Sensitivity: Mono 172dBf (4. OuV ), Stereo 37.2dBf (40u V) 
Usable sensitivity. . . 10.8dBi (1.9uV) 
FM S/N Ratio... - co. #idB / Mono, 68dB /Stereo 
FEEL RES mo Sees e: 0.20 
pees m ome CURE Alternate Channel 
MWe SEE ran E D mM oelectivMy o oo Ll sx 1 ¿dB 
| à Dimensions (WxHxD)... 15 3/4" (400mm) x 5-15/32" (139mm) 
x 11-15/32" (303mm) 
7.7 Ibs (3.5 kg) 


oie oq ADA Dodge tp ff Be ote a ap 
PMAN UI RISC ORD, le pt ME 32 
s il Sey ae ce 
T AR Mn TA, d 


aF WE eae 6030 4 A 
[Raa a A 
ys MET 


ret LE aah vau be EET ma Er E 
ET TT- 1 E E S 4 a 3 
A a ET oS H FR 





FMSTEREOTUNERWITH PULSE COUNT DETECTOR 
50dB Quieting Sensitivity: Mono 15.5dBf (3.3uV), Stereo 37.2dBf (40uV] 
Usable sensitivity ...... - 10.8dBf (1.9uV) 
ENS BEBO o o 83dB / Mono, 80dB / Stereo 
EDS PEREZ o m1. to. EROS 
Alternate Channel 
Selectvity os o a mu 75d8 
Dimensions (Wx Hx D)... 175/16” (440mm) x 3-1/16" (78mm) x 
13-1/8" (333mm) 
WRS o Sia sU. 1 9.9 lbs (4.5 ka) 


db Bk Ri Soe E SB I Se Sh a ee 


PRE MAA IS SPECS, SR), SR 37.2 
SHH ERARE) 
| Pipe pie A A li l jer [X 
1 Ertem aeaa mach anm none E gm | 4g U] [Ao zr Hl 
ry = OT TES Mr a hhc ae T ca 
IX morem 73%) 





KT-6O 


FM/AM STEREO TUNER 
50dB Quieting Sensitivity: Mono 172dB1(4.04V), Stereo 37.2dBf (404 ) 
Usable sensitivity. .... .. 10.8dBf (1.9uv] 
FM SIN Hatin. e 77dB / Mono, 72dB / Stereo 
TEPEE LI EBEN. 2 Abl. 
Alternate Channel 
culechvpb a um ue zu 60dE 
Dimensions (W x Hx D)... 17-5/16" (440mm) x 3-1/16" (78mm) x 
13-7/16" (341mm) 
WEIOIE om a: naues Gee 9.0 Ibs (4.1 kg] 


SANAR a aia 


Petes es TLES amm mom 


zü^pUl jM&DPEHE- 1. i Em B iT. oe SO TE), 35 (ie BEST. 2 
Sp ul daze ¢ dog fF 
nf Hiab es + oe 108 4r UDBDECI.9 pTRO 
R a fee HAE LE ee n n an es Fro in xy. Ti Pee pela UI E T pu H el. 
SLE ALO) tt zo Orde 
fine PR ed TR cc a oar Ol 





ECL / RECEIVERS 








SUPER ELEVEN 


FM/AM STEREO RECEIVER 


Continuous Power ...... 125W x 2 (8 ohms 0.02% T.H.D. 
20—20,000H7) 

FM Sensitivity. ....... . 10.3dBf (1.8uV) 

SIM (Dm eR 86dB (for 5mV input) 


Frequency Response. .... DC—230kHz, —dB 
Dimensions (WxHxD)... 24-9/16" (624mm) x 8-1/8" (206mm) x 
18-1/8” (460mm) 


Weight Be aor moa eae s 44.5 lbs. (20.2 kg) 

a meee 

HE n ree 125 EL ZOBBXAMEI, 0.02 560 ROE PL, 20— 20,000 
HW 

EY Se ATI 4 10. 3 ^r ABE 

A Jeverer Bb VCS ed » SMA) 

IAE IAE e iii "30 FA. — 34m 


KR-//O 


QUARTZ SYNTHESIZER HIGH SPEED DC STEREO 
RECEIVER 


Continuous Power ...... BOW x 2 (8 ohms, 0.02% T.H.D. 
20—20,000Hz) 

FM Sensitivity ...... . . 98.8dBf (1.7u V] 

afN4Phono) uz zx ccs i 91dB (for bmV input) 

Frequency Response... DC—320kHz, —3dB 

slew Rate 0 i wl vuU. £180V/uS 


Dimensions (IW x Hx D)... 21-1/16" (535mm) x 5-1/4" (133mm) x 
14-3/8" (365mm) 


Wake e el 26.5 lbs (12 kg) 
EEE A 
A er a erra HUG 2! OBRERA 0. 02 55 2318 dk I. 20 20, O00 4.) 


9.8 or SCIT MERO 

al4r Chae TR B AD 

fun -—320 Ta. —34rWl 
+ 180k IREE 





KR-/5O 


AUTO TUNING HIGH SPEED DC STEREO RECEIVER 


Continuous Power ...... 60W x 2 (8 ohms, 0.02% T.H.D. 
20—20,000Hz) 

FM SEMSIIVITY o- so ooa 10.3dBt (1.8uV) 

SIN SEROUOET > yak eee i 91d8 (for bmw input) 

Frequency Response. -. 5Hz2—300k Hz, —3dB 

Slew Rate E o soals i +120V/u5 

Dimensions (W x H x D). 19-7/32" (468mm) x 5-1/4" (133mm) x 
13-25/32'' (350mm) 

Made 5) e ee 21.2 Ibs (8.6 kg) 


B zhEERIEEE ELO Re AR See A 

GOEL x ROSE BRE, 0.02 56 SCE. 20 20, 000 5) 
10. 3 4r UL SEE CI. B. ME 

OF ap ub cn s AD 

5 ATA 3 4er DL 

11201 / Ta FE 





KR-/3O 


HIGH SPEED DC STEREO RECEIVER 
Continuous Power ,..... AOW x 2 (8 ohms, 0.0396 T.H.D. 
20 -20,000H7) 


FM SeHswity .- oo ... . 10.3dB1 (1.8uV) 

SPN (PHONG) <<. cee ra es 86dB (for 5mV input) 
Frequency Response... .. 5Hz—25b0k Hz, —3dB 
Slew hate coc me io um *50V/usS 


Dimensions (WxHxD)... 19-7/32" (468mm) x 5-1/4" (133mm) x 
13-25/32'' (350mm) 


WEGE gc. Geiss fee ee Sere | 21.2 lbs (9.6 kg) 

1 AAA EA, 

Er AIR ER A A Hsu KrkLX2COBEKUE, 0.03 5 Spe ET. 20 - 20,000 $2 

UEP pE ree LO. 3 2r PAEL AA 

fi [jn EIL UBER een rero ens agar UL Cog (K ANA] 

BRENDA 544—250 T 44, —35orUl 


| 1r ————— Fn [iz Bb 





KR-720 


HIGH SPEED DC STEREO RECEIVER 


Continuous Power ...... AQW x 2 (8 ohms, 0.03% T.H.D. 
20—20,000Hz) 

FM Sensitivity c uu ox e 10.3dBf (1.9uV) 

SGINdPhOnDBE sccm cee sa si 86dB (for 5bmV input) 

Frequency Response . .. .. 5Hz—250 kHz, —3dB 

Sew Hate] ua a p v8: xs +50V /nS 


Dimensions (Wx Hx D)... 17-5/16" (440mm) x 4-27/32" (123mm) 
. x 11-23/32" (298mm) 
eight os ou o D a 17.0 lbs. (7.7 ka) 


SERS RULERS 58 Fe UT AL. 

Es i ADELA ALARME OU, OF SRE 20 — 20, 00045) 
10.3 5r Ul n 1.8 Ano 

Bb ^r PI nct An. A 

5 #—260 r Wh. — 35101 





KR-71O 


HIGH SPEED DC STEREO RECEIVER 


Continuous Power ...... 28W x 2 (8 ohms, 0.0896 T.H.D. 
20—20,000Hz) 

FM Sensitivity ........ 10.8dB7 {1.94} 

SIN ERORO coo crom e > . 84dB (for 5mV input) 

Frequency Response... _. 7H2—20D0k Hz, —3dB 

SIW Hale Gee u———— vx wc r50V/us 


Dimensions (WxHxD)... 175/16" (440mm) x 4-27/32" (123mm) 
x 11-23/32" (298mm) 


Weight c sos sese mw cu 15.9 Ibs (7.2 kg) 

Sse Remit RS ae wa 

ESA 0 ZSE x (BRIE, 0.08 % RMA, 20 — 20, 000 485) 
AA EE ee a MEE ere 10. & 4r UL RES CL. Morgen 


pè H E ES ee oo BAÀ^rU In (naL on A} 
TPL DG hs - + eee eee ee ee ee eee 739—200 T&R, — sor il 


= og ram ala cities C ada T BOIK REF 


KR-8O 


DC STEREO RECEIVER 


Continuous Power .. oa a 27W x 2 (8 ohms, 0.0596 T.H.D. 
20—20,000Hz) 

PM Sensitivity oo =. =. 10.3dBf (1.84 V) 

SIM (PRONG s e ae 84dB (for 5mV input) 

Frequency Response... .. 5Hz-130kHz, —3dB 


Dimensions (Vx Hx D)... 17-5/16" (440mm) x 3-1/16" (78mm) x 
13-7/32" (338mm) 


Qul ec. MEO 13.4 Ibs (6.1 ka) 

a xcu eR 

ZEE ER even os eee oTHLX200BEKBER,O.05 96 zx E UE EA, 20 — 20, 000 40 
LE SAT ed Re n nnnnnnennnaranmana 10.3 4p BLL rnt) 

RECE rr BAA USERRA 

bmi = A O E as pe tea a a ERA 5 $85:— 130 rie, go 347 Ul 


KR-9O5O 


FM/AM STEREO RECEIVER 


Continuous Power ...... . 200W x 2 (8 ohms, 0.02% 
T.H.D. 20--20,000Hz) 
FM Sensitivity ooo... 9.8081 (1.7uV) 
CUNZBEONON co woe e O1dB (for 5mV input) 
Frequency Response. . .... DC—280kHz, —3dB 


Dimensions (W x Hx D)... . 23-11/16" (602mm) x 6-31/32" 
(177mm) x 18-5/16" (465mm) 


Wight sa ul env SES: . 52.9 Ibs (24 ka) 

ids / star de BME 

i5 Ernie eex44 xxt 200 EL X e CAU, 0412 4 5 idi ik, 20) 20, OK) ik 1 
DA IE rr ga ^r TL BSE Bac 1.7 AME 

NBR Eb EE o eee glar Ul tn [K e A 


yl zt tmn, "TP TL ih EP — PAL TH, — 3 AP ul 


45 #t / TURNTABLES 








KR-8090 


FM/AM STEREO RECEIVER 


Continuous Power ....-. - 
EM Sensitivity: . .... -a 
SESE TOO) see ore ee 
Frequency Response , . 2.. 


Dimensions (WxH x DÌ- 


150W x 2 (8 ohms, 0.02% 
T.H.D. 20—20,000Hz) 

9 8dBf (1.7uV) 

91d8 (for 5mV input) 
DC—320kHz, —3dB 

22-15/32" (b71mm) x 6-3/4" 
(172mm) x 16-3/16" (411mm) 
41.9 lbs (19 kg) 


t | ERE ERE LL ee ee 150 E x 2 (BERKSIO.02 Se chee. 20— 20,000 45) 
ifd Mot HN Io 9,8 Ar URR LT b [AO 

sU HA HEN o ii 915r UL CS "E Ew A 

IA RES enin A ros rx dac 320 Te, — 35r Ul 


KD-85O 


FULL AUTOMATIC QUARTZ PLL DIRECT DRIVE 


TURNTABLE 


Motor a vs X ou 
Wow & Flutter ...-.... 
FERE 2 Vu Eel 

CTorneartirs i sa Ln HE Y 
Cartridos Sale gee ZU 


20pole, 30slot Brushless DC servo Motor 
(for Platter Drive) 2 pole, 3 slot DC Micro 
Motor (for Autornatic Function) 
0.02296 (WRMS] 

-B3dB (DIN B) 

Static-Balanced Type, S-Shaped Pipe Arm 
Model DM 11 


= A MARIA Be AAA 


D. 





KD-/5O 
QUARTZ PLL DIRECT D 


Pue A A RE 

Wow & Flutter |... ~- -a 
A Lo 0 LU. UD ERE 
PRAT V no EDD 
CALLES += sm ace oeiy SS 
Dimensions (WxHxD). . - 


Mente == m IE en 


PIN. 3048 4000) PLoS rc oe iced rg a ad ECC Se zit y RO 


A nd ae PPLE ER f HJ 


022 % COA H XX TRO 


Ba " COEM B) 


1 TE SEE EE id 
‘ot DM —11 


RIVE TURNTABLE 

20 pole, 30 slot Brushless DC Servo Motor 
0.022% (WRMS) 

—74d0B (DIN B] 

Static-Balanced Type, S-shaped Pipe Arm 
Model DM-I 

19-5/16" (480mm) x 6-1/2" (165mm) x 

16-5/8" (423mm) 

38.6 Ibs (17.5 kg) 


Ax JESUS ROSE SAUBER 


ul 





KD-65O 


QUARTZ PLL DIRECT D 


tr 


CHE, SORE SE EUR i EL UE Beds zd FL 


022 «chro fir) ) 
Mi HCD TN 
eee ay S ees ies isi 


w OMi 


RIVE TURNTABLE 


Meter Lu a i0. ee . 20 pole, 30slot Brushless DC servo Motor 
Wow & Flutter . 2 rara 0.025% (WRMS) 


TORES Eine IE Sie SS 
Cartridge. -ed 1 IX I 
Dimensions (W x H x D) 


75dB (DIN B) 
Static-Balanced type, S-shaped pipe Arm 
Model DM-II 
19-5/16° (490mm) x 6-1/2” (165mm) x 
18-1/8" (460) 


WRU. qa oce ee Se ea 35.2 Ibs (16.0 kg) 
FSB E DSS 

NIE I Ca ee Seta Sce ea 204, SORS UR EE i vb ic pica v] zh aT, 
ER A pee e i O. 025 % CH dy xx PO 


Thar bli DIN Bi 


be ee ma prir sy a Le A= WE She M A Li 
A e e ne) (rium ie Fi. SIE NT 


S| EP O E H- 


A DM—11 


QUARTZ PLL DIRECT DRIVE TURNTABLE 

DICH ch eden ps AN 20 Pole, 30 Slot Brushless DC Servo 
Motor 

Wow & Flatter. oo -o 2s: 0.025% (WRMS) 

PLIES a cap ee —75dB (DIN BJ 

Dimensions (W x Hx D)... 195/16” (490mm) x 6-1/2" (165mm) x 
18-1/8" (460mm) 

WEIGHT fos 52 ce Bosh zum 20 33.9 lbs (15.4 kgl 


ARS RIBA AAA 


pes ` Er r T F] 2 1 ro. cux CH 44.1] Au E 
nsi o e 204%. 304 AH C ims! ES o Hb ep rd es HL 
sha ibe Ari we de r aft . ES rr ET of role dic s 

ipe pe E ~~ = - = 0.025 Se CIMA Edi 

Cp... RE E —T55FUCDIN B) 





KD-5IOO 


FULL AUTOMATIC QUARTZ PLL 

DIRECT-DRIVE TURNTABLE 

MOTO o ow. Core & Slotless DC Servo Motor 

Wow & Flutter o oa ae n 0.03% (WRMS) 

RENDIE « essa — cn . —750B (DIN B) 

FONES is -——o-——— mue Static-Balanced Type, Straight Arm 

Cariae (as Hie ais EU Model V-39ME III 

Dimensions (WxHxD)... 18-1/2" (470mm) x 5-9/16" (142mm) x 
16" (407mm) 

Mleight 2. oae 4 M. E 19.8 Ibs (8.0 kg) 


£€BÉBurmaifTsiBsv umm 


5d ATI a WE adie TIS EO EW es aan 
BS ey eee oe ee ee oe LED. APS TE pi HR jack Pa HL 
A HASCE MERE Donee rdg ec ee e's 
WGNHDWAIYÉ-------------- 0.03 CS eet 
moar UDIN B) 
: a ot kee 
t [gy ^ Thy 
HE. V -39M E IH 





KD-AIOOR 


FULL AUTOMATIC DIRECT DRIVE TURNTABLE 
WITH FULL ELECTRONIC CONTROL 


Motor. ..... ; Core & Slotless DC Motor (for Platter Drive) 2 pole, 3 slot 
DC Micro Motor [for Automatic Functions) 

Wow & Flutter ..._._- 0.03% [WA MS) 

EUA Mo eR EE —7i1dB (DIN B) 

Tx oeu eru Static-Balanced Type, 5-Shaped Tubular Arm 

e ERES o sa ETE ac Model Y-39MK HI 

Dimensions (Wx Hx D). .17-5/16" (440mm) x 5-1/2" (140mm) x 
14-3/4" (375mm) Weight... .. 17.4 Ibs (7.9 kg) 


|. FERIAS BuDEBdESTNPERS 
BENE (RE 90 E ec. EC pco cepa PLC s Inc 
2048, SHR FL Gc t da EC Freie TETHO 
ü. 03 55 Ch CH XXI 

TUSRÜICDINO HO 


HX V —3gMK Il 





KD-3IOO 


AUTOMATIC RETURN DIRECT DRIVE TURNTABLE 

Motor o face cae bee eee Coreless, Slotless DC Servo Motor 

Wow & Flutter ....._.. 0.03% (WRMS) 

PUI, -- x 2s zm —/1dB (DIN B) 

Fonearim eo aeae oe ee e Static-Balanced Type, S-shaped 
Tubular Arm 

Cartridge ........... Model V-39MEIII 

Dimensions (Wx Hx D)... 17-5/16" (440mm) x 5-1/2" (140mm) x 
14-3/4" (375mm) 

WISE Meare RE SUA enor 15.9 Ibs (7.2 kg) 

B xy [BD E $E DIESE 











ADD, OC d xe nuc codd o HL 
00352 CERT ec) 
TISFUCDIN B3 


nee ar, mg vt 


CASSETTE DECKS 


ARERI 





KD-2100 


FULL AUTOMATIC TURNTABLE 


PACO ARE ae aoao o Frequency Generator Servo DC Motor 

Wow & Flutter .. o... 0.04% (WRMS] 

Rumle a a ere ae cuui. —67dB (DIN B) 

POCO ek 2 2 xm mmm E Slatic-Balanced Type, S-shaped 
Tubular Arm 

Garntngges Lo 262 mea = Model V-S9MEIII 


Dimensions (Vx Hx D) .. 17-5/16" (440mm) x 5-5/16" (135mm) 
x 14-3/16" (360mm) 


Weight see ps a 12.1 lbs (5.5 kg) 
A Bass 
bz ee sot RS RRMA AELE LA 


s Ai Re pte ee pee te SED 
fii- ih rum -ET Uli Din nRJ 


ke: sar tT ee SU] z Fė noct Fu 





p Fast EM I. c-r 
iri TF Ti Ll 30M: K 113 


KD-160O 


AUTOMATIC RETURN TURNTABLE 


Kator co ee A M 4 pole Synchronous Motor 

Wow & Flutter ........ 0.05% (WRMS) 

FATE: 2... es —65dB (DIN B) 
Torneggnma.......2--—--. Static-Balanced Type, Straight Arm 
GATE o s eR 2 Model V-S9MEIII 


Dimensions (WxHxD)... 17-5/16" (440mm) x 5-1/8"" (130mm) x 
14-5/8'' (372mm) 


Weights loa eS 11.5 Ibs (5.2 kg) 
E zx IBI" Zi 

Ud actor orten nae ERES £u] habia AL 

dE q alia allie I, 05% ( inta EEC 
E a Tp- ee ee eee ee ee eee a 655r DICIH)N B2 
tier Sa ad estat rca ets mhe fer, AB 
A E Fis v 39M K III 


KX2060 
3- HEAD FRONT LOADING STEREO CASSETTE DECK 
WITH DOLBY* N.R. 


WEGEEGT) ce “cree ce Gee ae Electronically Controlled DC Motor 
Frequency Response... 20Hz—198kHz 

SUE Hte c suus 7OdB (Dolby ON) 

Wow & Flutter .......- 0.0496 (WR MIS) 


Dimensions (W x Hx D)... 17.5/16" (440mm) x 6" (153mm) x 
14-7/8" (377mm) 


Weta 2 See SS ae 20.5 Ibs (9.3 kg) 

mS RSS ree RS 3 3k Bg fa Ex Ur RAMSAR 
He pl) Pj ese ee ee eee ee eee ee eee eee E pedal Piñol Ac tl EIL 

as A a A 10 T-4M 
Irsa TU4F Ur £j fe 

PD Rp STL -----+---+-+------ 0.04 59 C DAE da s 


KX1O6O 


FRONT LOADING STEREO CASSETTE DECK WITH 
DOLBY N.R. 


ito A or . Electronically Controlled DC Motor 
Frequency Response . .... 20H5z-19kHz (Metal) 

ATI oo e m mL 65dB (Dolby ON) 

Wow & Flutter ........ 0.04596 (WRMS) 


Dimensions (Wx Hx D)... 17-5/16" (440mm) x 6" (153mm) x 
14-7/8" (378mm) 


WOT olm sas ae veu 18.5 Ibs (8.4 kg) 
SSRABSRRSEM HARES SRE RES 
qud itr Fr Fr pl] Li n 11h HL 
Wsgcupnpb---------------------- 204&—19 Tak ei) 
[BEES 4tIx Ah 654p Mc Bach 

He pts FL ee A ee ee ee ee eee 0.045 % CURD effc? 


ESAE. of Dolby Laboratories. 
SEA E ea Bg 


xt iL CASSETTE DECKS 


Aas 


_ 


KX8OO 


3-HEAD FRONT LOADING STEREO CASSETTE DECK 
WITH DOLBY N.R. 


MIDE X. 2 v. Lx Ga e Electronically Controlled DC Motor 
Frequency Response ..... 30Hz—18kHz (Metal) 
IAE o Go os 64dB (Dolby ON) 
Wow & Flutter ;....... 0.045% (WRMS) 
Dimensions (Vx Hx D)... 17-b/16" (440mm) x 5-1/4" (133mm) x 
14” (355mm) 
= = = Med suec Eee uuu 15 Ibs (6.8 kg) 
SS = E SSRERASEEEY 3 AAA ALEA 
- TA 1 ; EHI eorr + quw rx db 
Bim ee ee ee ee AORE— 1i remi “a> by 
Trah a 1 RIA T = i3rE 
ii RI] SS Cs f] rts 43 xx t 


FRONT LOADING STEREO CASSETTE DECK WITH 
DOLBY N.R. 


Modor = cee ee Se ooa Electronically Controlled DC Motor 
Frequency Response..... 30Hz—16kHz 
SIM Mato ce fe i n 64dB (Dolby ON) 
Wow & Flutter ........ 0.05% (WRMS) 
Dimensions (Wx Hx D)... 17-5/16" (440mm) x 5-1/4" (133mm) x 
11-1/4" (285mm) 

Wet o Sys ael 13 Ibs (5.9 lbs) 

MG anys: a Baa SPAS AE RULES 

co Qc UE ai so 

("cpa | foe eee eee eee eee eee ^r ja | 

NRH GRÉ 11e 05 MELT xx 





KX-5OO 


FRONT LOADING STEREO CASSETTE DECK WITH 
DOLBY N.R. 


MOOR Net S RU V Electronically Controlled DC Motor 
Frequency Response... 30Hz—16k Hz 

A ea 64dB (Dalby ON) 

Wow & Platter. oo on nc 0.05% (WR MS) 


Dimensions (W x Hx D)... 15-3/A'" (400mm) x 5-1/2" (139mm) x 
11-1/16" (281mm) 


WEE: ==> c ze See lx 9.5 Ibs (4.3 kg) 
TE ETRIESEEPMETLGE E BUB RREUEES MEAE 
tid Elo EB. F- EB TE inc uL Fh 4L 
Rp o MRNA ee ek Uae TM 
FU i IDE xx 





KX5SOOB 


FRONT LOADING STEREO CASSETTE DECK WITH 
DOLBY N.R. 


iG temas eee A: cf Electronically Controlled DC Motar 
Frequency Response..... 30Hz—16kHz 

OTe ao, eke ere 64dB (Dolby ON) 

Wow & Flutter .. .. .. .. 0.05% (WRMS) 


Dimensions (Wx Hx D)... 15-3/4" (400mm) x 5-1/2" (139mm) x 
11-1/16" (281mm) 


Weight coo a 9.5 Ibs (4.3 kg) 
TS RS RARER RRS AAA E AMY 
A ih sets Tid ol a al FL ae EB ac AA 
a aT ae ear eer cone ec 30%—16 Es 
IcMEHI e tet nae oes 645r lilt Sanh ap) 
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SPEAKER SYSTEMS 


























KX 440 


FRONT LOADING STEREO CASSETTE DECK WITH 


DOLBY N.R. 

MOTO S srs e IAN Electronically Controlled DC Motor 
Frequency Response . . . . . 30Hz-—16kHz 

SHANG soe Se za 60dB (Dolby ON) 

Wow & Flutter ........ 0.05% (WRMS) 


Dimensions (WxHxD)... 17-5/16” (440mm) x 5-1/2" (140mm) x 
11-5/16" (287mm) 


Weight s Ste sate Soe sse 11.5 Ibs (5.2 kg) 
+ REZA AREA MAS (SURE RAR ERIA 
E.On rl iE ie ech JL 


KXx400 


FRONT LOADING STEREO CASSETTE DECK WITH 


DOLBY N.R. 

MOWI A O ee Electronically Controlled DC Motor 
Frequency Response. .... 30H2—16kHz 

SIM EIBHCE oo tence Ro 60dB (Dolby ON) 

Wow & Flutter ........ 0.05% (WRMS) 


Dimensions (WxHxD)... 15-3/4” (400mm) x 5-1/2” (139mm) x 
11-5/16" (287mm) 


Wentit os sc LEE ee 10.8 Ibs (4.9 kg) 
eS RIERBRESSSCA E RUBUS: 2111445 SALE AE PDA 
ÓN i-p EA a Mitad PL 
Dntfufetettt i i + { 16 r-4. 
[E i Dc$*1'e3p) 
Est FURL AE rtt 5 55 Chiti xA 


KX400OB 


FRONT LOADING STEREO CASSETTE DECK WITH 
DOLBY N.R. : 


MGTIO: 25 A Oe oe Electronically Controlled DC Motor 
Frequency Response... .. 30Hz—16kHz 

SIN Ratio cla Ss oe ee 60dB (Dolby ON) 

Wow & Flutter ....._.. 0.05% (WRMS) 


Dimensions (W x H x D). . . 15-3/4' (400mm) x 5-1/2" (139mm) x 
11-5/16" (287mm) 


Weit c Sur a 8 oe ee Ses 10.8 Ibs (4.9 kg) 
RA A 
PEUT CPUS ESSA QU IA SEO ISPA ido -£- Fist fy ge abt d tl BL 
eee I GT 
WEE Gor Ul € Ze IP) 
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LS-190O 


3-WAY, 3-SPEAKER SYSTEM 


Speakers Low ....... 13” (330mm) Cone Type, 
Mid. AS Xe LX 5-1/8" (130mm) Cone Type, 
PGR: o "cos s Diffraction Horn Type 
RACIONES c s LLL o us Bass-Reflex Type 
Frequency Response . . ... 30Hz—21kHz 
Max. Input Power. ...... 170 W 
CERRI AI A 92dB/w at 1m 
Dimensions (WxHxD)... 22-2/32" (560mm) x 41-17/32"' 
(1,055mm) x 17-23/32" (450mm) 
Weight <x iss 296 xz RSs 127.9 lbs (58 ka) 
3 3i 3157384618 
H. ESSI 1304 Ca3028 AC ik! 
ud. ise 5. AIF CLIO AO HEKA 
en ttt mmt fèr St oh Pt 
dm Sade aa tied aia dE A A fi zr 58 12 AS ^ 
gsm] hu 4/49/40, 9 a pihaa €. Be 0/9. 0/9,9 0.8 € 20 i4. 21 F A 
Aci A et ee re reece nese 170, 
phi WE ooo CES 1 9247 VL / Re 
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3-WAY, 3-SPEAKER SYSTEM 
Speakers Low ...... . 13" (330mm) Cone Type, 
Mide m uu Ge 5-1/8" (130mm) Cone Type, 
Hugh y f= ee cc Diffraction Horn Type 
EnclosHfe ooo = Se cn Bass-Heflex Type 
Frequency Response. .... 32Hz—20kHz 
Max. Input Power ::..;:, 120 W 
Sensitivity. icc . 92 dB/W at 1m 
Dimensions (:Wx Hx D)... 15-11/32" (390mm) x 27-15/16" 
(710mm) x 12-23/32'' (323mm) 
Weight 4. A ees 64.9 lbs (29.5 ka) 


33538, 3 BEARRA 
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3-WAY, 3-SPEAKER SYSTEM 
Speakers Low ....... 10” (250mm) Cone Type, 

Poe ee ee 4” (100mm) Cone Type, 
AE gh 1-9/16" (40mm) Cone Type 
EnGHOSEHEE n aos sos sea ergy a Bass Reflex Type 
Frequency Hesponse . .... 35Hz—20k Hz 
Max. Input Power ...... 100W 
Sensi —- c eg pass . 90 dB/W at im 
Dimensions (WxHxD)... 13-25/32" (350mm) x 25-19/32" 

(650mm) x 12-7/8" (327mm) 

NiGHTS ee ee Be ee 47.3 lbs (21.5 kg) 


3398, 31575 BES 
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2-WAY, 2-SPEAKER SYSTEM 
Speakers Low acah’. 10° (250mm) Cone type 
Hinh © 1-37/64" (40mm) Active Planar Radiator 
EDCHOSUEEEX o. e ane Qo ree Bass-Retlex Type 
Frequency Response... 35Hz—20kHz 
Max. Input Power ...... SOW 
EDS a ee See ene x 88 dB/W at 1m 
Dimensions (W x Hx D)... 11-13/16" (300mm) x 23-1/4 (590mm) 
x 12-1/4" (311mm) 
MelaHE mu EE 30.8 Ibs (14 ka) 


235818, 115 PE 
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L5800O 


2 WAY, 2-SPEAKER SYSTEM 
Speakers Low - c i 10” (250mm) Cone type 
Eiamh oc 1-37/64" (40mm) Cone type 
ERECTO col ue sat = Bass-Hetlex Type 
Frequency Response... A40Hz—20k Hz 
Max. Input Power ...... GOW 
censimibyo Cc nn Wu. SX i 91 dB/W at 1m 
Dimensions (Wx Hx D)... 1-13/16" (300mm) x 23-1/4" (590mm) x 
11-15/32" (281mm) 
I E A I 26.4 Ibs (12 ka) 


iata TIEN. | Oi 4 25078 OEA nn 
A a ] —37/ 64H CORA 
EIER. a at paa OT (Far, AN 
DARLES [ir rre 1O44.—20 TA 
ACI A A oe tmt 90 EL 


SUBEBES- eee eae Rie nena eee CER] A4)914 OL ae 














Be, 


3-WAY, 3-SPEAKER SYSTEM 

Speakers Low ....... 10° (250mm} Cone Type 
Mid. ....... 4° (100mm) Cone type 
High ....... 2-9/16" (65mm) Cone Type 

ERCIOS cc oc. occ ae Ses Bass-heilex Type 

Frequency Response..... 40QHz—20kHz 

Max. Input Power -=o 20 a3 BOW. 

Sensilivity 2. -... 91dB/W at 1m 

Dimensions (Wx Hx D)... 12-1/16" (306mm) x 21-13/16" 

(554mm) x 10° (264mm) 
Weight aa sa oc e a o 25.2 lbs (16 kg} 


iB. 3 imPaee 
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2-WAY, 2-SPEAKER SYSTEM 
Speakers LO oi eee a (200mm) Cone Type 
High ....... 2-9/16" (65mm) Cone Type 

ENCISO je soe eee e . Bass-Retlex Type 

Frequency Response..... BOHz—2ÜkHz 

Max. Input Power ...... 60W 

Sensfviy -- uo iu a . 81 dB/W at Im 

Dimensions (IW x Dx H1... 11-1/4" (380mm) x 20-1/16" (510mm) 
x 8-1/2" (214mm) 

Weight — == 25 fee Se A EEN 


259818, 1 jra 
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2-NAY, 2-SPEAKER SYSTEM 
Speakers Low ....... 8” (200mm) Cone Type 
High ....... 13/16" (30mm) Dome Type 

Enclosure -.......... Bass-Reflex Type 

Frequency Response ..... 50Hz—20kHz 

Max. Input Power ...... BOW 

Sensitivity sok ke ... 88dB/W at 1m 

Dimensions (W x Hx D)... 8-1/2" (215mm) x 14-3/16" (360mm) x 
5-b/64'" (205mm) 

Mein o. ee cea nee 22 Ibs (10 ka) 
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2 WAY, 2-SPEAKER SYSTEM 

Gpeakers- - LOW == sm = 6-1/2 (160mm) Cone Type 

... 2" (50mm) Cone Type 

Enclosure .. ... ...... Bass-Heflex Type 

Frequency Response..... S5Hz—70kHz 

Max. Input Power .. .... 60 W 

Sensitivity .. ......... 8S8dB/Wat 1m 

Dimensions (WxHxD)... 8-1/2" (215mm) x 14-3/16" (360mm) x 

8-5/64" (205mm) 

WEI fic ca cee oe os 3v aos eS 
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KL-IOQOOZ 


6-WAY, 8-SPEAKER SYSTEM 


Speakers... Low: 16" (406mm), Mid-Bass: 10" (250mm),Mid: 6-1/2 1160 

m), Mid-High: Exponential Horn Type with Diffuser x 2, High: Horn 
Type with Acoustic Lens, Super-High: 1-1/4" (30mmlCone Type x 2 

EIDCIOSUTB ce a. 10 ee eee Bass-Heflex Type 

Frequency Response... .. 16Hz-25kHz 

Max. Input Power .... 400W Sensitivity . . . 99 dB/W at 1m 

Dimensions (WxHxD)... 36-17/32" (928mm) x 30-1/8" (765mm) 
x 13-11/16" (348mm) Weight .. ... 91.3 Ibs (41.5 kg) 
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5-WA Y, 5-SPEAKER SYSTEM 


speakers... Low: 16" (406mm), Mid: 6-1/2" (160mm) Mid-High: 
sectral Horn Type, High: Horn Type, Super-High: 1-1/4" (30mm) 

Lu closure case mex ecu Bass-Hetlex Type 

Frequency Response. ...-. ZO0Hz—22kHz 

Max. Input Power ...... 300W 

SUI la o . 98 dB/W at 1m 

Dimensions (WxHxD)... 1717/32" (455mm) x 26-25/32" 

(680mm) x 10-23/32" (272mm) 


Weight m. A a 45.2 Ibs (20.5 kg) 
5 5338. es (muros 
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KL- 888X 


5-WAY, 5-SPEAKER SYSTEM 

speakers... Low: 16" (406mm), Mid: 5" (120mm), 
Mid-High: Exponential Horn Type with Dittuser, 
High: 2-1/2" (65mm), Super High: 1-1/4" (30mm) 


LHEJOSURO nz MS Bass Reflex Type 
Frequency Response... 20Hz—22kHz 


Max. Input Power ...... 250 W 

SAAS : mu xc ave a X 93 dB/W at im 

Dimensions (IW x Hx D)... 17-17/32" (445mm) x 26-25/32" 
(680mm) x xX o (272mm) Weight... . 45.2 lbs (20.5 kg) 
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3-WAY, 4-SPEAKER SYSTEM 
Speakers Low ....... 15" (380mm) Cone Type, 
Mid Bel ce EE Exponential Horn Type with Diffuser 
d La 2-1/2" (65mm) Cone Type x 2 
EMCIOSUTLS == eo e Sie Bass-Retlex Type 
Frequency Response... _ . 20Hz—21kHz 
Max. Input Power a .... 200 W 
SOHswvily o- -—— x 1 x 96 dB/W at 1m 
Dimensions (WxHxD)... 16-13/32" (417mm) x 25-1/2" (648mm) 
x10-23/32'' (272mm) 


ET uod Xem Leur See e 36.4 Ibs (16.5 kg) 
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3-WAY, 4-SPEAKER SYSTEM 

Speakers Low ....... 10° (250mm) Cone Type, 
OS c a” (100mm) Cone Type, 

HI ces eee 2-1/2" (65mm) Cone Type x 2 
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Enclosure — e... —- e Goes Bass-Heflex Type 
fel Frequency Response... ... 35Hz—2Ü0kHz 
d Max. Input Power ...... 120W 
; SuSE fe eee ee Ium 95 dB/W at 1m 


Dimensions (WxHxD)... 127/32" (310mm) x 20-15/32”" 
(520mm) x 9-1/16" (230mm) 
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E echt sey eee sarees 19.8 lbs (9 kg) 
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3-WAY, 3-SPEAKER SYSTEM 

Speakers Low .. ..... 10" (250mm) Cone Type, 
Mid. ....... 4% (100mm) Cone Type, 
A 2-1/2" (65mm) Cone Type 

EDChOSRHER 1-0 lol 2m a xx Bass-heilex Type 

Frequency Response . .... 35Hz—20kHz 

Max. Input Power ...... SOW 

Sersitivitw <i. co c 2s x 95 dB/W at 1m 

Dimensions (W x H x: [3] 12-7/32" (310mm) x 20-15/32" 

(520 mm) x 9-1/16" (230mm) 
Medi 2 wu Verom ux 19.8 Ibs (9 kg} 
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2-WAY, 2-SPEAKER SYSTEM 


Speakers Low ....... 10" (250mm) Cone Type 
igh = 2 aes ace 2-9/16" (65mm) Cone Type 
Enclosue.. 2 .. Bo. Bass-Reflex Type 


Frequency Response..... 40Hz—20kHz 

Max. Input Power .. .... 7OW 

SensHiviby s. llc ce nt 94 dB/W at 1m 

Dimensions (W x Hx D)... 12-7/32" (310mm) x 20-15/32" (520mm) 
x 8-1/16" (230mm) 

Went. al. EE 16.5 lbs (7.5 ka) 
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LS-TIOF 


3-WAY, 3-SPEAKER SYSTEM 

Speakers: Low... 11" (260mm) Cone Type 
High. c x Hürm Type 
Super High .... Horn Type 


IES: Gee I9 9 sea cs Bass Reflex Type 
Frequency Response...... 40H2-30kHz 
Max Input Power ... aa = LOW 


Sens vbi. uu axe eee e O3dB/W at 1m 

Dimensions (WxHxD)... .. 13 3/8" (340mm) x 29-1/2" 
(750mm) x 10-7/8" (277mm) 

Weight. ooo 2... x. E NTRA 
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FM/AM STEREO | PRESET RECEIVER 


Power Output... 
ELIEHNUECSINBS = Lx XIX zc 
FM Usable Sensitivity . . . 
Dimensions (IW x Hx D). 


15W x 2 

79d0B (5bmV) 

? b5yV 

17-5/16" (440mm) x 3-1/16" (78mm) x 
8" (200mm) 


Weight El o. ame o. . 7.5 lbs (3.4 kg) 
Vala / 358] PS M SSS aL 
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2-WAY, 2-SPEAKER SYSTEM 


Speakers Lowel soc xu .. 7-7/8" (200mm) Cone Type 
nN HOM es fer e es 2-3/8" (60mm) Cone Type 
Enclosure E Bass Reflex Type 
Frequency Response... ZÜ0Hz—2ÜkHz 

Max.Input Power à oc as aa GO W 

SOSTIEN cour I 4 Lew OQ1dB/W at 1m 


Dimensions (Wx Hx D). ... 12-63/64" (330mm) x 29-1//32"' 
(750mm) x 10-7/16" (265mm) 
ETT ene ee ree, see . 25.7 Ibs (11.7 kg) 


fetes. AR e SH 200 EE EE H^ Hl 
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SUPER-LOW FREQUENCY DRIVER SYSTEM WITH POWER 
AMPLIFIER 
Speakers Driver `... 8” (200mm) Cone Type 
Passive Cone .. 16" (400mm) Cone Type 
Power Output. aoa s ao a = 40 W 
Cut-off Frequencies ..... 50Hz, 100Hz, 150Hz (12 dB/Oct) 
SETIS os or ma See r 96 dB/W at 1m 
Dimensions (WxHxD)... 1825/32" (477mm) x 23-17/32" 
(598mm) x 12-7/8" (327mm) 
MEINES es ism si 3 52.8 lbs (24 ka) 


O M (aa so 





ig Bh. Sen) BE---------------- BP (20046 AS HETEN 
Bas sri TI EC MOT te mun 1614 (400% Az HE TEA 
1] yw; dic oe ae raaad nana Rea a am 50 A. 1004, 1504. 12 Sr DL octi 
HL ee ee ee rr 1 Fe obs M 
FX. 60 ESE 2 
METAL TAPE “ON-AIR” MOBIL CASSETTE DECK 
MCE: - we eee Ge cites DC Electric Governor Motor 
Frequency Response . .... 40—18000Hz (Metal) 
SIMIC o uL ee A 5008 (Metal) 
Wow & Flutter =- sa ia- 0.065% (WRMS) 


Dimensions (Wx Hx D)... 17-5/16" (440mm) x 3-1/16" (78mm) x 
8” (200mm) 
Went cc Sie dus use: = 7.5 Ibs (3.4 kg) 
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2-NAY 2- SPEAKER SYSTEM 

Max. Input Power ... ..: BOW 

Sensitivity E cL aya 88 dB/W at 1m 

Frequency Response..... 55—20,000Hz 

Dimensions (Wx Hx D)... 8-15/32" (215mm) x 14-3/16" (360mm) 


x 8-7/16" (214mm) 
9.9 lbs (4.5 kg) 
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AUDIO RACK ETT 

Dimensions (Wx Hx DJ... 20" (508mm) x 14-3/16" (380mm) x 
13-23/32" (348.5mm) 
20” (508mm) x 14-3/16" (360mm) x 
8-13/32" (213.5mm) 

Apte rs are aie arene aes 9 9 Ibs (4.5 kg) 


Mit “ACCESSORIES 


MC- 505 .- = 


| MC- 505 


STEREO ELECTRET CONDENSER MICROPHONE 


AE ne RE E N ETE E Condenser Type 
SOHSIEIIEV cu x sso xc. TS =/2dB 
Frequency Response |... ou acrana 50Hz—13kHz 
Output Impedance . .......... . 600 ohms 
Melt soi GA Eu ise Ue ee a 7.4 oz (210 q) 
THERE RN Bs 

Fy poca lira in 

od fr RE ww ee ee eet 7247 TL 

EA eee eee eee eee 5013 Fae 

a e mAN pee Sar et ee eee oe BOOK AS 


| MC-501 


DYNAMIC MICROPHONE 


a a o loue vv PS Lo Dynamic Type 
a chida IA A AS e EE S —B55dB 
Frequency Response .......... . 70Hz2-12k Hz 
B8 Output Impedance «===. -=- 600 ohms 
e o TE 7.1 oz (200 q) 
XI ur 
FETI o ee ee ee 7: Ex ii 
oa fit Wie - eee ee eee ee ees 65 47° ul 
Ha 2 10 life TÜXE— Iz 1-4. 
e -aaa etorki 











DYNAMIC MICROPHONE 
ERP er ELE o es Dynamic Type 
SENA mse em ots TE Cee, Epp n —/0dBH 
Frequency Response. |.  ........ 70Hz—12kHz 
Output Impedance . ........... 600ohms 
MUERTE cocci e ens. 10.3 oz (295 q) 
nor sR 
B a ater 
par SE a (Pee enn eee ee ee ee eee TOH: 12 T 
E la o OORE dit 
ELECTRET CONDENSER ECHO MICROPHONE 
Pius MMC UNE sige A Condenser Type 
SENS bro erm —65dB 
Frequency Response ..._..__... D50Hz—15kHz 
Quipur Impedance -- oo. -a =a s2 1k ohms 
{ee Ses Ad ise 
HER? m e a a fy AE Sa ey Co He Te ee 
sisi uu NM Ws 
DS20 /2 DISC STABILIZER 
| [lah ae 23 

DS-20 
OUTER DISC STABILIZER 
Maternal Sa Geom een a Et Eu ee: ss BsBM , 
Momento? [femia =. S202 0 2 Se Sas ce ide 430 kg - cm 
Diameter ..... Outer 13-45/64" (348mm)Inner 11-47/64" (288mm] 
Weight). x da x dx. Ss D Sloe Oe Sees ate £7 3.52 Ibs (1.6 kg) 
TORRE SS 

Seep a de see eee eae pae Dea BaBM 
a) j " SS O teen Ae ee A Ed hA 

BM eerie e aca liam inter 13—45/ BYE CARE EA 1147/6404 C298 es 

DS- 24 
INNER DISCSTABILIZER 
Materiali A Haw nene . BsBM 
Moment of nera cou un 2.5 kg - cm? 
Eiameter s ce omes ann GS eee UE 3-5/16" (84mm) | 
HAONI ——— 1 oe c ee ee vx 1-5/16" (33.5mm) 
Mei eee a EN a a Es 1.32 lbs (600 g) 
EAS Ea 

PElraeranaaaa rara esu rr Bs HM 
po oA co too tee ee eee Ron SE /sE H IGE 3 
dd. 1—5/16ipCR A A AO 
E RN tape o E E URS iu y ee al e ae CUR a ] nl (235 EA) 
1910) ion SHEET 
Diameter <<<: om —- 92. 1515416" 303mm} 
a once te es users 1/4" (7.0mm) 
Weight. .... cu Ste read da 2.65 Ibs (1200 g) 
SE AY a OB Sat 
METAS I1 15/16) (303 EAS) 
pa ME ee ee ¡EA Fe 0 Hx 3 
yt qt te Zl LR 2 GD SCIO ) 


KH-85B 


PLANAR DRIVE STEREO HEADPHONES 


pes. A e O E ee M Planar Dynamic Type 
Frequency Response.. a.oa ea aa s. 20Hz—20kHz 

Max. Input Power ............ 300mW 

Conmnectipmnd arb. os anaes loe le peas Oft. 5-inches 

Weight s x a ra EET 10.2 oz (290 g) 


E qETE: vp ote JE 

H ie prd camp irn Deren pore PSP, Dc ka a i a | [iad Tat de 
4321 lif Funk « a A meme rm mami "NER; [ Ei 
Ex: AA. AL! E; Hi ra a a “Fy Tae EL 


KH-65B 


DYNAMIC STEREO HEADPHONES 


GENI Grae tae ca wee WE cen Dynamic Type 
Frequency Response........... 20Hz—20k Hz 
Max- [NDUL FOWE, cues o fs a 300mW 
Conmection Card: -—- sa =< v lx Oft. 5-inches 
Mehta 22 Sco cos SE Gees 6.7 oz (190 g} 
Wailea 
Era iaaea e ay a! 
DALE [Ar sore ee ee “ary dl iT 
V da A ii- ool 


KH-45B 


DYNAMIC STEREO HEADPHONES 


MD. s Sees es o gee eee E Dynamic Type 
Frequency Response. ..... 2:02. 20H2—20k Hz 
Max Input Power o. a scn 22 Se = 250 mW 
Connection CoRl s 222 s Ss Ta o 9 Tt. 5-inches 
WRG coy aa on Gs ae Sin See = 6.0 oz (170 g) 
zzxcarfEREZEGL 

kr Ai. 250 EL 


KH-15 


DYNAMIC STEREO HEADPHONES 


TI A A A O . Dynamic Type 
Frequency Hesponse ........ mooi 20Hz—2Ü0kHz 
Max.Inpurbtower o -- e e 200 mw 
Enneco Gon. cos c cc amm a 9 ft. 5-inches 
Weight j= 255 os ee es Fu. xu rcs 49 oz (140 g) 
BASIL RB See AA 

dd M. e re fae en em aTe zh £s ng 

fil 2k m Wt tte tte ee ee eee eee 20H4—20 1-44. 

Er. KÄRA ijt inr vigi is mif s err aie sen thes 2C EL 


SPC-OO 


HIGH DEFINITION SPEAKER CABLE 


ECrgdp c UE I EO I EE 328 feet (10m) 

MSIE oos aos ue Sos 2 RU SETS 22 Ibs (10 kg) 

(The Kenwood Dealer is supplied with 100 meter length in a carton. 
Ask him for the exact length you need.) 


fain MS ib zs IU 
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deem 


Epi 





arnt MA ce oe ey 


Laa oe 
= Caos 
Se ET ee 





AT-80 


AUDIO TIMER 
Clock Type 


“See SM Im. ue ie cru esse fae 


bEXspimye nye =) ote Sor o Ges oc uu 
Dimensions (W x H x D) 


2 T -— e oe "o o o -o- â roor 7 0-7 c - 


AT-SOD 


AUDIO TIMER 
Clock Type 


Dimensions (W x H x D) 


AI-SOO 
AUDIO PROGRAM TIMER 


Time Display 
ERASE INGE ie Pc es EM re 
Dimensions (:WxHxBD]......... 


Wernghtt:... o ens ae 
AADAT 

Eo rr tt Ae 
Be) Be ig - oe REOeEMUES 223:]-BfF 
Joep pot eee ee m an aao 3X. E 


GE8O 
STEREO GRAPHIC EQUALIZER 


Equalizer Range 
(Individual Channel Adjust) 


A ae ra ies = A em a fe m 


S/N Ratio 


M a a £e EL ee ee 


Dimensions (W x H x D) 


e Sees ae a ert 


WWIEIQUE- << ol Aa ate Sie aiceisemH E 
THES ae E 

Fre REC fee hl et Se + + + = 20,200,800 
Es iri F "kJ L rererere tt omo om om o om om m m O. LOB URBI 
DEE eie ea i a a a a ai 1105 IH 


WTP 12: RE gens, 
1, i | " Hz - 


pire 4» ^om — mo ox A A *w—w » mw "m w *-'w 


Ehsplav ype =. >. ol Ge Gee oe eee 


. 12-hour indication, 24-hour 
digital clock 

. Fluorescent display 

. 15-3/4" (400mm) x 2-29/32" 
(74mm) x 4-23/32" (120mm) 


. 3.5 lbs (1.6 kg) 


2a ally En El 


12-hour indication, 24-hour 
digital clock 

Fluorescent display 

17-5/16" (440mm) x 3-7/64"' 
(78mm) x 6-22/32" (170mm) 
4.0 Ibs (2.2 kg) 


One-week program timer 
24-hour 

Fluorescent display 

17-5/16" (440mm) x 2-13/16" 
(71.5mm) x 10-1/8'* (257.5mm) 


+10dB at 50, 200, 800, 3,200, 
13,000Hz 

0.006% (20Hz—20kHz , all 
controls flat, output 1 V) 

110 dB 

17-5/16" (440mm) x 2-29/32" 
(74mm) x 6-9/32" (160mm) 

5 9 Ibs (2.7 kg) 


*kI3 6 e v oe EI Tr mw ii 
ZA. 13, DOC meter — IU ul 


re LE pre TE ie z garh pog] 
-20 TM. ERRE AE 1 ih) 


RABO | 


STEREO REVERBERATION AMPLIFIER 


PERE ea ae aa ee, so une cc OBH 

Frequency Response . eee) ETE .. 15Hz—60k Hz 

S/N Ratio ... a guis ck ux AA 

Reverberation Time ........... 0—2.5Sec (at Effect 1) 

Dimensions (Wx Hx D)... .... .. 175/16" (440mm) x 2-29/32* 
(74mm) x 6-9/32"' (160mm) 

Weight). cies sx. [ieee zur £u. vues Bos Gey Ra} 

Tee MaDe 

p t WARE E MD uL LOST as d e Ok Cc M C Rn e i TEES 

ARA Ja Lit 60-F HR 

[nm A a ee aa LOL Se 11 

[ce] nA (fü - -» enr i iiim i] 2. 5 eb Tpxz 1 BE) 


PM-8O 


STEREO POWER MONITOR 


Power Meter Indication Range ....- 0.001—10W (x 0.1) 
0.01—100W (x 1) 

Frequency Response ........... 20Hz—20kHz 

Response Time . . .... = xul cec SSI 

Dimensions (WxHxD) ........ 175/16" (440mm) x 229/32" 


(74mm) x 6-9/32" (160mm) 


Meah Frege oe oe 8 IDS (2-7 ko) 


IOZGGCoEO-I MEI Li ftx 13 


KHASO 


HIGH SPEED MC HEAD AMPLIFIER 








EEE 2252 5 : 0.005% (20Hz—20kHz) 
Frequency Response ous GMS eee a... ... HRS eM 
Hise Times SX Wu ou 2c ore we DEZ 
Slew Hate: |... 22a. a noe orco cc EROS 
Dimensions (W x H x D OI: .. 43/4" (120mm) x 2-5/32" 
(55mm) x 7-15/32" (190mm) 
WERE S 3 E EN 2s mo cee Close Has (Oh ku] 
52M e 
E 20-T- Hl 
PLAY MIXER 
MIC Input Sensitivity < a 2. ra ian 150mY 
Frequency Response 
MIEU 4 $5 2. 2 rae TOR DEL 
Linelnpüt... 2-22... o. ZÜHz—2ÜkHz 
Dimensions (Wx Hx D)... ...... 61/4" (160mm) x 2-13/16" 
Sxewwoo0 aoe (71mm) x 9-31/32" (253mm) 
Pc eens UM zs Weit o lu vum aces ocu sca PB Debes eg 
AREA 
- mr En | A LH dii HRS 4 ee LE OSEE 
+j a TE TA te tal ATS creas TOM 15 Ae 


FERIRA ERES e 204 -207F 4 





D-80_ 


CARRYING HANDLES . Gzckcimx 
e KA-801, KA-701, KA-601 
KA-501 
e KT-815, KT-615 
ek X-1060, K X-2060 





WOODEN SIDE BOARDS ZR ri PAR 
eKA-801, KA-701, KA-601 


e KT-815, K 7-615 
e K X-1060, K X-2060 


SRC-96 


AUDIO RACK for COMPONENT SYSTEM (knock down type) 


Dimensions (WxHxD)... 37" (940mm) x 29-17/32" 
(750mm) x 15-29/32"" (404mm) 
Wejdbt. A wee 69.4 Ibs (31.5 kg) 


ft Rt SAR RENE) 


SRC-SOO 


AUDIO RACK for COMPONENT SYSTEM (knock down type) 


Dimensions (WxHxD)... 20-29/32" (531mm) x 29-17/32" 
i (750mm) x 15-3/4" (400mm) 
Weight. cu oss E a i 49.5 Ibs (22.5 kg) 


BAAS MRS (ENE) 





SRC-5OOV 
AUDIO RACK for COMPONENT SYSTEM (knock down type) 


Dimensions (Wx Hx D)... 20-1/2" (521mm) x 54-27/32" 
(1,393mm) x 15-9/16"" (395mm) 
P cnn cec M eee ae 75.9 Ibs (34.5 ka) 


IFA awa RE GMD) 


Weight 





Kenwood follows a policy of continuous advancements in development. For this reason specifications may be changed without notice. 


SRC-2O 


AUDIO RACK for COMPONENT SYSTEM (knock down type) 


Dimensions (WxHxD)... 20-29/32" (531mm) x 37-25/32"" 
(960mm) x 15-3/4" (400mm) 
WEHT MA ee ek 53.9 Ibs (24.5 kg) 


Ste Sw Se Ga) 


SRC-80 


AUDIO RACK for COMPONENT SYSTEM (knock down type) 


Dimensions (IW x Hx D)... 19-7/8" (505mm) x 17-29/32" 
(455mm) x 14-9/16" (370mm) 
Weight —— ot sues 30.8 Ibs [14 kg] 


ot RSA HR E REDE) 





SRC-DD 
AUDIO RACK for COMPONENT SYSTEM (knock down type) 


Dimensions (WxHxD)... 20-11/32" (517mm) x 29-31/32" 
(761mm) x 15-23/32" (399mm) 
| eee coe A ee 33 Ibs (15 kg) 
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TEST a ee a ee yo See, SP Gea ne tae 
A product of 


TRIO-KENWOOD CORPORATION 


6-17. 3-chome, Aobada Meguro-ku, Tokyo 153, Japan 


KENWOOD ELECTRONICS, INC. 
Ha C 





= Ais LId f een E EI: AA 
UL. LATAS Loy a a 
f i ER CRETE T a eg ra MEA 
Ted dere AA ew ESAS I 
(ESTER i oon rer 
We MOT De TIO EM, 1 ya RII 
(t pre SAE AP XE LU SJ fae oo =e ui Bites. 
TRIO-KEN LECTRONICS, M V.L E 80504 B- THU Caver BRET 
PA 4E = sy AES Li 
R = REN YYW LECTROI Ics GmbH 
Syed Brags Str. 20. 8056 Heusenstamm foot German 


TRIO-KENWOOD FRANCE S.A. 5. Boulevard Ney, 75018 Paris, France 
TRIO-KENWOOD SVENSKA AB Kemistuagen 104, P.O Box 68. 8-18: 
TRIO-KENWOOD (AUSTRALIA) PTY. LTD. 30 Whiting SI. Artermon NSW 


KENWOOD & LEE ELECTRONICS, LTD. 
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